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inżynier mechanik, daten Laki REA! prot. 
zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej, kierownik 
Katedry Technologii Mechanicźnej AGH, b. prorektor 
AGH, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, 
odznaczony Ziotym Krzyzem Zasługi, Orderem 
Sztandar Pracy I kl., Krzyżem Oficerskim Orderu 
err Polski — laureat Nagrody Państwowej 


zmarł dnia 30 czerwca 1957 roku w Warszawie. 


Pogrzeb odbędzie się w Warszawie. 


Rektor i Senat 


Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie 
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